emer. General Dywizji W. P., Pierwszy Polski Szef Sanitarny 0. K. V. 


przeżywszy lat 75, po długiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 16 maja 1956 r. 


Zwłoki przewiezione zostaną do Wadowic. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła parafjalnego w Wadowicach na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 18 b. m. o godz. 4 popołudniu, o czem zawiadamiają w nieutulonym żalu pozostali 


Żona z dziećmi 1 rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 19 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Marka w Krakowie. 
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